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ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd August 1974 


S .O . 478 ( E ) – In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vire - Presidential 
Elections Rules , 1974 , the Election Commission hereby appointy 20 August, 1974 
( Tuesday ) as the day on which and 11.30 A . M . of that day as the time at which 
th counting of votes at the Presidential election 1974 shall take place in the 
Office of the Returning Officer (Room No. 63 , First Floor of the Parliament 
HOUS ) in Now Delhi. 

[No , 479 / 747 


By order , 
A . N . SEN , Secy . 
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[ PART IISc. 360 ] 


भारत निर्वाचन पायोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अगस्त, 1974 
बा० प्रा० 478 ( 4 ) . - राष्ट्रपतिय पौर उपराष्ट्रपतिय निर्वाचन मियम , 1974 के नियम 
27 के अनुसरण में ,निर्वाचन पायोग 20 अगस्त , 1974 ( मंगलवार ) को ऐसे दिन के रूप में जिस 
दिन और उस दिन के 11 . 30 बजे पूर्वाह का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता 
है , जिस समय पर , राष्ट्रपतीय निर्वाचन , 1974 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटनिंग माफिसर 
के कार्यालय ( कक्ष संख्या 63, प्रथम खण्ड , संसद भवन ) में की जाएगी । 


[ सं० 479/74 ] 

प्रादेश से , 
ए० एन० सैन , समिय । 


PAINTED RY SHF MANAGTR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO NOAD . NEW 
DELHI AND PUBI ISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


